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Dos dorunages iiaportants peuvent résulter des effets de ce petit papillon dont les 
choniJles sont capo.bles d'anéantir la presque totalité d'une récolte en rongeant les fleurs. 

B/’iis les vergers habituelle.uent contaniinés, effectuer une pulvérisation très abondante à l'uide 
d'’jn colorant nitré qu'ind les bourgeons sont "u stade 3 - Bourgeons gonflés prenant une teinte 
i^lus claire au soEDiaot - ou un oléoparathion au stade G - les écailles du sonsaet des bourgeons se 
séparent on laissant voir les boutons verts encore asseables 
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Ces deux maladies peuvent être combattues a l'aide de bouillies cupriques à raison de 
2'^0 J de cuivre metal/hectolitre, utilisées des le gonflement des bourgeons. 
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^*^tilisor dès le gonflement des bourgeons les produits préconisés contre cette maladie 
au;^ doses habituelles, -tsauf pour le Captane dont la dose a été oortée à 250 g et les sels de 
Cu.i.vre de 250 g à 500 g de cuivre métal/hectolitre. 
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Ces traitements sont indispensables dans les vore^ers fortonent uarasités lorsque les 
pulvérisations d' arrêt de végétation ont été négligées. 

L.a plupart des huiles de pétrole, les huiles min4r;iles .javines et les colorants ni très 
peuvent être encore utilas'^s .juscu'va stade 3 o:ins risq'ie de phytotorLcité. 

Les oleoparathions peuvent être employés nvntageusement jusqu'au stada C, stade ou uns 
grande partie des p.arasites hivomants se sont reziis en activité, il est conseillé d'ajouter un 
Sol de cuivre - 0 Icg 500 à 1 hg de cuivre métal — à cotte bouillie. 
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Voir suite au verso. 
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Les sorties d' insecte." " v 4té décelées, *Trace sur: captures sur panneaux englués. 

Surveiller attentivement les sorties de ces r-vareurs qui ne peuvent que s'accentuer 
avec le relèvement do tenpér'.varci 

Le traitement est cor>~'-~ ? ^ dans tous les socucure c - 1 cet insecte est pressno. 
Consulter la liste des matières actives homologuées* 
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Voir supplémont 1 au .'bulletin n° ICI. 

Dec essais de gGKiinr/cion de graines ay3it reçu un enrobage triple montrent que 
la faculté germinative en est dinicoeQ.' -Aussi il est prudent do s'en tenir à une désinfec- 
tion mixte Thirame - Dichloran ot à procéder à une désinfooticn da sol contre le mouche. 
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